>) NOVEDADES DE SERVICIO 


EMT MADRID 


FECHA Del 16 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023 


HORA De 11:00 a 0:30 horas 
Días 24 y 31/12 de 11:00 a 18:30 horas 
Días 25/12 y 1/01 de 16:30 a 0:30 horas 


CAUSA DE LA INCIDENCIA 


Servicios Especiales Lanzadera 


LÍNEAS AFECTADAS 


SE [Príncipe Pío - Madrid Arena] 
SE [Madrid Arena - Hipódromo] 


DETALLE 


Durante las fechas y horas indicadas, se pone en marcha 
dos servicios especiales lanzadera gratuitos desde 
Príncipe Pío y el Hipódromo hasta la Casa de Campo para 
facilitar el traslado a los asistentes al espacio navideño 
Árticus. 


Los autobuses circularán desde glorieta San Vicente 
(parada 8372) y la entrada principal al Hipódromo (parada 
6013) hasta paseo Puerta del Ángel (parada 5364), sin 
hacer paradas intermedias. 


Más información: 010) 878 331 | emtmadrid.es 4 O O 


App EMTOO 


Todoslos días, de 0732tP- 4 4 68 810 


AVISO IMPORTANTE 


| Subir 4 


>.< 
SERVICIOS | 
ESPECIALES 


LA ESTRELLA DE LA NAVIDAD 


Del 16 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023 


>) SE Príncipe Pío - Madrid Arena 


Príncipe Pío Madrid Arena 


> —— ——_—_—_—_—_——— 


== SE Madrid Arena - Hipódromo 


Madrid Arena Hipódromo 


E -—_________—_—_—_—_—_—__——— 


Más información: 900 878 331 | emtmadrid.es 0 O O 


App EMTOO 


Todos los días, de 07321h. 914 Q68 810 


65 E Principe Pio 
Madrid Arena 


EMT MADRID 


Servicio gratuito [sua 


LA ESTRELLA DE LA NAVIDAD 


MADRID ARENA 


Principe Pío 


6101 : . 
023 PRINCIPE PIO 


136-52-Dic22 

Número de paradas Laa 

Ed en la calle Veda indicada (o) Usted está aquí 
Terminales Terminales Bus Terminales Bus Estación de sas 18 | Ferrocarril de : 

El; Bus EMT El Interurbano (a) Largo Recorrido Metro y línea O Cercanías | 58 Largo Recorrido Q> Metro Ligero 


Horarios y frecuencias del servicio 


. » 736-52-Dic22-0D143 
A O Frecuencias de paso pro ile 
Tipo de día Primer servicio - Ultimo servicio paso prog 


Príncipe Pío Madrid Arena Horas Frecuencias 


De 11415 
De 15 a Fin 


> Cada 6 min 
> Cada 4-5 min 


Todos los días 11:00 - 24:15 


25 de diciembre 
1 de enero 


16:30 - 24:15 | 16:45 - 24:30 | De 16:30 a Fin > Cada 4-5 min 


S E Madrid Arena 
Hipódromo 


EMT MADRID 


Servicio gratuito [sara] 


LA ESTRELLA DE LA NAVIDAD 


MADRID ARENA 


HIPÓDROMO 


135-51-Dic22 

Número de paradas Oia 

Ed en la calle eo indicada (o) Usted está aquí 
Terminales Terminales Bus Terminales Bus Estación de ias 18 | Ferrocarril de E 

El; Bus EMT El Interurbano (a) Largo Recorrido Metro y línea O Cercanías [58 Largo Recorrido Q> Metro Ligero 


Horarios y frecuencias del servicio 


o Frecuencias de paso pro E 
Tipo de día Primer servicio - Ultimo servicio paso prog 


Madrid Arena Hipódromo Horas Frecuencias 


De 11415 
De 15 a Fin 


11-95 - 12:20 00 - 18:05 A 
11:25 - 18: 11: A de 17 a 18:3 


De 16:30 a 23 
De 23 a Fin 


> Cada 10 min 
> Cada 7-10 min 


Todos los días 11:00 - 24:05 


25 de diciembre 
1 de enero 


> Cada 7-8 min 
> Cada 7-10 min 


16:55 - 24:30 | 16:30 - 24:05 


